VikipeediA 

Irula keel 


Irula keel on draviidi keelte lõunarühma kuuluv keel, mida 
kõnelevad irulad Indias Tamil Nadu ja Karnataka osariigi 
piirialadel Nilgiri mäestikus. 

Irula keelt kirjeldas ja kalssifitseeris esimesena Kärnil 
Zvelebil 1955. aastal. Irula keel sarnaneb tamili keelele 
(eriti vanatamili keelele), kuid selles on mitmeid kannada 
keelele iseloomulikke jooni. 

Irula keelt kirjutatakse tamili kirjas. 
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Tamil Nadu, Karnataka 

Kokku 
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